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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 3 Mart 2011 


HÜSEYİN BAYRAK VEAT ETTİ 


Eski belediye çalışanlarından Hüseyin Bayrak (48) hayatını kaybetti. 

Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi görmekte olan merhum Amasya 
Şerafettin Sabuncuolu Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 

3 Mart 2011 Perşembe günü vefat eden merhum aynı gün Merkez Çarşı 
Camii'nde ikindi namazına müteakip kınlan cenaze namazı sorası Yemişen 
Kabristanlığında toprağa verildi. 


Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet,kederli ailesine başsağlığı dileriz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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